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सं . 1124 ] 


No. 1124 ] 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2003 
नीति परिपत्र सं. आरबीईएल -4 /2003 


का . आ. 1434( अ). -बिजली अधिनियम , 2003 की धारा 162 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस 
मंत्रालय के 24. 3. 88 के पत्र सं. 87/ इलैक 1/ 110/ 3, 10. 3.98 के पत्र सं. 97/ इलैक ( जी ) 110/ 2 , 
14/ 22.11. 2002, 8. 4. 2003 एवं 28. 8. 2003 के पत्र सं. 2000/ इलैक ( जी ) 110/ 1 द्वारा जारी 
पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार इसकी अनुसूची के दूसरे कॉलम में 
विनिर्दिष्ट अधिकारियों को एतद्द्वारा उपर्युक्त अनुसूची के तीसरे कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार 
मुख्य बिजली निरीक्षक ( सी ई आई)/बिजली निरीक्षक ( ई आई जी )/ सहायक बिजली निरीक्षक ( ए ई 

आई ) के रूप में नियुक्त करती है और निदेश देती है कि उनमें से प्रत्येक उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सी ई आई/ ई आई जी के रूप में कार्य करेंगे . 


क ) रेलों द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्रों में 
• 

अथवा 
ख ) रेलवे से संबंधित अथवा रेलवे के नियंत्रणाधीन निर्माण कार्यों तथा सभी 
बिजली संबंधी संस्थापनाओं के संबंध में , 

अथवा 
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ग) 


अन्य क्षेत्रों में 


उक्त अनुसूची के चौथे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट : 
क्र . अधिकारी 

निम्नलिखित के क्षेत्राधिकार की सीमा 

रूप में नियुक्त 
1 . अपर सदस्य /बिजली रेलवे बोर्ड सी ई आई रेल मंत्रालय के अंतर्गत सभी संगठन, गैर 

सरकारी रेलवेएवं कोलकाता मेट्रो की 

विद्युतीकृत कर्षण संस्थापनाएं . 
2. मुख्य बिजली इंजीनियर मध्य रेलवे ई आई जी मध्य रेलवे एवं कोकण रेलवे कार्पोरेशन 

( के आर सी), मुंबई पत्तन न्यास की 

विद्युतीकृत कर्षण संस्थापनाएं 
3. मुख्य बिजली इंजीनियर /पूर्व ई आई जी पूर्वरेलवे, कोलकाता मेट्रो एवं चित्तरंजन 
रेलवे कोलकाता 

रेल इंजन कारखाना (चिरेका ) 
4. मुख्य बिजली इंजीनियर/ पूर्व मध्य ई आई जी पूर्व मध्य रेलवे 


रेलवे 


. . . . . 


. 


. . . . - 


- - 


-. 


- 


-- 


-- 


.. 


मुख्यबिजली इंजीनियर/ पूर्व तटीय ई आई जी पूर्व तटीय रेलवे 
रेलवे 
मुख्य बिजली इंजीनियर उत्तर रेलवे ई आई जी उत्तर रेलवे, डीज़ल कलपुर्जा कारखाना 

( डीपुका), रेल कोच फैक्टरी 
( आर. सी. एफ .) एवं अनुसंधान अभिकल्प 

एवं मानक संगठन ( अ. अ. मा . सं. ) 
7 . मुख्य बिजली इंजीनियर/ उत्तर मध्य ई आई जी | उत्तर मध्य रेलवे 

रेलवे 
8. | मुख्य बिजली इंजीनियर/पूर्वोत्तर ई आई जी | पूर्वोत्तर रेलवे, डीजल रेल इंजन कारखाना 
रेलवे 

( डीरेका) 
मुख्य बिजली इंजीनियर / पूर्वोत्तर ई आई जी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 
सीमा रेलवे 
मुख्य बिजली इंजीनियर / उत्तर ई आई जी | उत्तर पश्चिम रेलवे 

पश्चिम रेलवे 
11 . मुख्य बिजली इंजीनियर/ दक्षिण ई आई जी . . दक्षिण रेलवे, सडिका 

रेलवे 
| 12. मुख्य बिजली इंजीनियर/ दक्षिण ई आई जी दक्षिण मध्य रेलवे 

मध्य रेलवे 
मुख्य बिजली वितरण 

ई आई जी दक्षिण पूर्व रेलवे एवं पत्तन आयुक्त, रेलवे 
इंजीनियर/ दक्षिण पूर्वरेलवे 

की विद्युतीकृत कर्षण संस्थापनाएं 
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| 14. 


दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 


दक्षिण पश्चिम रेलवे एवं रेल पहिया 
कारखाना . 
पश्चिम रेलवे 


पश्चिम मध्य रेलवे 


18 . 


चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना ( चिरेका ) 


N 


मुख्यबिजली इंजीनियर/ दक्षिण पूर्व ई आई जी 
मध्य रेलवे 
मुख्य बिजली इंजीनियर/ दक्षिण । ई आई जी 

पश्चिम रेलवे 
| 16. मुख्य बिजली इंजीनियर / पश्चिम ई आई जी 

रेलवे 
17. मुख्य बिजली इंजीनियर/पश्चिम ई आई जी 

मध्य रेलवे 
| उप मुख्य बिजली इंजीनियर/ एम/ ए ई आई 

चिरेका 
19 . | उप मुख्य बिजली इंजीनियर / एम / एई आई 

डीरेका 
20. उप मुख्य बिजली इंजीनियर / एम ए ई आई 

/ सडिका 
उप मुख्य बिजली इंजीनियर/ पी ए ई आई 
एस/ रेल कोच फैक्टरी 
उप मुख्य बिजली इंजीनियर रेल ए ई आई 
पहिया कारखाना 
उप मुख्य बिजली इंजीनियर डीजल एई आई 

कलपुर्जा कारखाना, पटियाला 
| 24. | उप मुख्य बिजली इंजीनियर / मेट्रो एई आई 

रेल/ कोलकाता 


डीजल रेल इंजन कारखाना 


सवारी डिब्बा कारखाना ( सडिका ) 
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रेल कोच फैक्टरी ( रे. को . फै . ) 


| रेल पहिया कारखना ( आर. डब्ल्यू. एफ ) 


23. 


डीजल कलपुर्जा कारखाना ( डीपुका ) 


| मेट्रो रेल, कोलकाता 


नोट : रेल मंत्रालय की या रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अन्य बिजली संबंधी निर्माण कार्य तथा बिजली 

संस्थापनाएं ई आई जी के संबंधित भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगी. 


[ सं. 2003 /इलैक्ट ( जी )/ 110/1 ]] 
ले. कर्नल वी. के. रहेजा, कार्यपालक निदेशक बिजली इंजी . ( सा. ) 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


(PART 11 - Sec . 3 (ü ) ] 


MMM 


MINISTRY OF RAILWAYS 
(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th December , 2003 

Policy Circular No. RBEL -4 / 2003 
S.O . 1434 (E ).- In exercise of the powers conferred by Section 162 of the Electricity Act , 2003 and in 
supersession of the previous notifications issued vide this office letter nos.87/Elec. I/110 /3 
dt.24 .3 .88 , 97/Elect(G )/ 110 /2 dated 10 .3. 98, 2000 /Elect(G )/110 / 1 dt. 14 /22. 11.2002 , dt.8.4 .2003 
& dt. 28 .08 .2003 , appropriate Government hereby appoints officers specified in the second 
column of the schedule hereto, to be Chief Electrical Inspector (CEI)/Electrical Inspectors ( EIG )/ 
Assistant Electrical Inspector (AEI) as specified in third column of the said schedule and directs 
that each of them shall exercise the powers and perform the function of CEI / EIG / AEI under the 
said Act. 
a. within the areas occupied by the Railways, 


b . in respect of works and all electrical installations belonging to or under the control of Railway, 


ог 


EIG 


c. within other areas. 
specified in the corresponding entry in the fourth column of the said schedule: 

SCHEDULE 
Officer Appointe 

Extent of Jurisdiction . 

d as 
Addl. Member/Elec/ Railway CEI | All organizations under Ministry of Railways , 
Board 

clectrified traction installations of Non -Govt. 

Railways & Kolkata Metro . 
Chief Electrical Engineer EIG Central Railway & Konkan Railway Corporation , 
CentralRailway 

(KRC ) , electrified traction installations of Mumbai 

Port Trust. 
Chief Electrical Engineer / | EIG Eastern Railway, Kolkata Metro & Chittaranjan 
Eastern Railway, Kolkata 

Locomotive Works (CLW ) . 
Chief Electrical Engineer/ East 

East Central Railway , 
Central Railway 
Chief Electrical Engineer/ East EIG East Coast Railway . 
Coast Railway 
Chief Electrical Engineer ! | EIG Northern Railway , Diesel Component Works 
Northern Railway 

(DCW ), Rail Coach Factory (RCF ) & Research 

Design & Standard Organisation (RDSO ). 
Chief Electrical Engineer/ EIG North CentralRailway. 
North Central Railway 

Chief Electrical Engineer! EIG North Eastern Railway, Diesel Locomotive Works 
| North Eastern Railway 

(DLW ) 
Chief Electrical Engineer/ EIG | North Frontier Railway. 
North Frontier Railway 
Chief Electrical Engineer/L EIG North Western Railway 
North Western Railway 
Chief Electrical Engineer / EIG Southern Railway, Integral Coach Factory ( ICF ). 
Southern Railway 
Chief Electrical Engineer / EIG South Central Railway . 
South CentralRailway 


10 . 
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EIG 


South Eastern Railway & electrified traction 
installations of Port Commissioner Railways. 


114 


South East CentralRailway 


South 


| 


BIG 


15 


rical blway 


EIG 


South Western Railway & Rail Wheel Factory . 


EIG 


Western Railway. 


EIG 


West Central 


West Central Railway 


Chittaranjan Locomotive Works (CLW ) 
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Chief Electrical Distribution 
Engineer / South Eastern 
Railway 
Chief Electrical Engineer/ 
South East Central Railway 
Chief Electrical Engineer / 
South Western Railway 
Chief Electrical Engineer / 
Western Railway 
Chief Electrical Engineer! 
West Central Railway 
Dy . Chief Electrical Engineer 
M /CLW 
Dy . Chief Electrical Engineer 
M /DLW 
Dy. Chief Electrical Engineet 
MACF 
Dy . Chief Electrical Engineer 
PS /RCF 
Dy. Chief Electrical Engineer 
/Rail Whecl Factory 
Dy. Chief Electrical 
Engineer/Diesel Component 
works, Patiala . 
Dy. Chief Electrical 
Engineer/Metro 
Railway /Kolkata 


AEI 


Diesel Locomotive Works (DLW ) 


AEI 


Integral Coach Factory ( ICF ) 


Rail Coach Factory (RCF ) 


AEI 


Rail Wheel Factory (RWF ) 


AEI 


Diesel Component works (DCW ). 
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AEI 


Metro Railway, Kolkata . 


Note : Any other electrical works and electrical installations belonging to or under the control of Ministry of 

Railway shall come under the respective geographical jurisdiction of EIG . 


[No . 2003/Elec . (G / 110 /1 ] 
Lt. Col. V . K . RAHEJA , Executive Director Electrical 
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